PROSODIA LATINA ELEMENTARE 

Le sillabe possono essere brevi (-), lunghe (-) o ancipiti (*), cioe considerate di volta in volta o 
brevi o lunghe. 

La quantita di una sillaba puo essere dovuta alia natura della vocale in essa contenuta o alia sua 
posizione, come segue: 

1 . Sillaba breve per natura: contiene una vocale breve seguita da un'altra vocale o da una 
consonante semplice. Es. deus, erus, bene. 

2. Sillaba lunga per natura: contiene una vocale lunga o un dittongo. Es. Roma, aurum. 

3. Sillaba lunga per posizione: contiene una vocale breve seguita da due o piu consonanti, 
da /consonante o dalle consonanti doppie (a e z). Es. est, mens, Ille, arma, Troia, ex, gaza. 

Note: 

• La h non e considerata consonante e, ai fini della determinazione della quantita delle sillabe, 
e irrilevante. 

• II gruppo qu- forma con la vocale che segue una sillaba unica. 

• Se una sillaba con vocale breve e seguita dal gruppo muta con liquida in prosa 
rimane breve, in poesia puo essere considerata lunga. Le consonanti mute sono p, b, ph, t, d, 
th, c, g, ch- e qu-, le liquide /, m, n e /; ma in latino solo /er possono dare luogo ad 
allungamento per posizione. 

ELEMENTI BASILARI DI METRICA 

L'unita fondamentale dei metri poetici latini e il piede, costituito da una successione di sillabe brevi 
e lunghe riunite attorno ad un solo ictus (accento ritmico). 

L'unita di misura dei piede e il tempo breve (-): un tempo lungo (-) si considera equivalente a due 
brevi (~~). 

Di seguito i principali piedi. 


Piedi di tre 

unita 

Tribraco: - - - 

Piedi di 

cinque 

unita 

Peone I:- 

Piedi di 

sei unita 

Ionico a minore'. -- 

Trocheo: — 

Peone II:-- 

Ionico a maiore'. -- 

Giambo: — 

Peone III: -- 

Coriambo: — - - 

Piedi di quattro 

unita 

Proceleusmatico: - - - - 

Peone IV: -- 

Antispasto:-- 

Dattilo:- 

Cretico: - - - 

Molosso:- 

Anapesto: - — 

Bacchio: - — 


Spondeo: — 

Palimbacchio:- 

Piedi di sette 

unita 

Epitrito I:- 

Epitrito 11:- 

Epitrito III:- 

Epitrito IV:-- 












